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Nchumbulu jezik 


Nchumbulu jezik (ISO 639-3: nlu (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=nlu)), nigersko- 
kongoanski jezik kojim govori oko 1.800 ljudi (2003 SIL)t!J u tri sela zapadno od jezera Volta u Gani. Jedan 
je od 12 jezika sjeverne podskupine guang jezika. 

Srodan je jezicima chumburung [ncu] i dwang [nnuj. U upotrebi je i akanski [akaj. 

Izvori 

1. Ethnologue (16th) (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=nlu) 

Vanjske poveznice 

■ Ethnologue (14th) (http://www.ethnologue.com/14/show_language. asp?code=NLU) 

■ Ethnologue (15th) (http://www.ethnologue.com/15/show_language. asp?code=nlu) 
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